Dr med. ZENON 


CZAJKOWSKI 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I TATUŚ 


przeżywszy lat 55, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 27 czerwca 1969 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 1 lipca br. 
o godzinie 10-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYN, SIOSTRY, BRAT, TEŚCIOWIE I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 4603/69 — A-61(7366) — I% 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


